15.09.2019 


Tasova.net  -  DİYALİZ  ÜNİTESİ  AÇILDI 


DİYALİZ  ÜNİTESİ  AÇILDI 
Tarih:  17.02.2009  Saat:  17:36 
Konu:  TAŞOVA  HABER 


DİYALİZ  ÜNİTESİ  AÇILDI 

Taşova  Devlet  Hastanesi  Müdürü  İsmail  Torun  Yaptığı  açıklamada  **Taşova 
Devlet  Hastanesi  22  Ekim  2002  tarihinde  acil  servis  ve  poliklinik  hizmetine  başlamış  ve 
bugüne  kadar  hizmet  vermeye  devam  etmiştir.Daha  önce  çevre  il  ve  ilçelere  diyaliz  için 
giden  hastalartımız  artık  ilçemiz  Devlet  Hastanesinde  tedavilerini  devam  ettirebilirler. 

24  Ocak  2009  tarihinden  itibaren  Diyaliz  Ünitesi  hastenemizin  ek  binasında  4 
adet  diyaliz  cihazı, 1  adet  Doktor, 2  adet  Diyaliz  sertifikalı  hemşire, 2adet  teknisyen  ile 
hizmet  vermektedir.Hastalarımızı  getirip  götürmek  üzere  servisimiz 
bulunmaktadır.Ayrıca  Diyaliz  hastalarına  kahvaltı  ve  yemek  verilmektedir. 

İlçemiz  halkına  , hasta  ve  hasta  yakınlarına  bu  hizmeti  vermekten  dolayı  mutluluk 
duymaktayız  dedi.** 

Taşova  Net  olarak  ilçemize  bu  hizmeti  getirenlere  teşekkür  eder  hastalarımıza  acil 
şifalar  dileriz. 


Haber-Foto:Tevfik  Öztürk 
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